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1) 本製品及び本書は株ぶ含なアイ*スー*データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変ずることは法律で禁 
じられています。 

2) 本製品及び本書の肉咨じついては、改良のためじ予告なく蜜要することがあのまず。 

3) 本製品及び本書の肉客について、不審な点やお気ブさの点がございましたら、巧ぶ含なアイ*オー- 
データ機器サポートセンター までご連絡ください。 

4) 本製品を運巧した結栗の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いなねますのでご了承く 
ださし、。 

日）本製品は「外国為曽及び外国貿易法」の規をじよの戦略物資等輸出規制製品 I こ該当する糧含げありま 
す。 

国外に持ち出す揚含には、曰本国政府の輸出許可申請などの手続きが必、雲になる揚含があります。 

目）本サポートソフトウェア I こ含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。 

7) 本サポートソフトウェアのソースコードじついては、如何なる揚含ちお客様に開示、使巧許詰を啟し 
ません。また、ソースコードを解日月するためじ本ソフトウェアを脾巧し、逆アセンブルか、逆コンパ 
イル、またはその化のリバースエンジこアリングを禁止します。 

8) 書面じよる事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイ厶シェア I 」ング、 I 」ース、レンタル、 
販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。 

9) 本製品は、医療機器、原モカ設髓ゆ機器、航空宇宙機器、輸送設備か機器など人命に関る設備ゆ機器、 
及。高度な信頼性を必、要とする設備ゆ機器としての使巧またはこれらに組み化んでの使巧は意図され 
ておりません。これら、設備が機器、制御システ厶などに本製品を使巧され、本製品のち别章じより、 
人身事故、火巧事故、な含的な損害などげちじてち、弊なではいななる責任ち負いかねます。設備や 
機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、乂お延焼巧策設計、誤動作防止設計など、安を設計に 
万全を期されるよ5ごを意願いまず。 

10) 本製品は曰本国肉仕様です。本製品を曰本国かで使用された揚音、弊社は一切の責任を負いなねます。 
また、解なは本製品に関し、曰本国外への技術ヴポート、なリアフターサービス等を巧っておりませ 
んので、ずめご了承くださし 、。 (This product is for use only in Japan . We bear no 
responsibility for any damages or losses arising from use of . or inability to use , this 
product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product 
outside Japan .) 

11) お客様は、本製品を一時に 1 台のパソコンにおいてのみ使巧することびできます。 

12) 弊社は、お客様が[ごを意]の諸条件のいずれなに違反されたと差は、いつでち本製品のご使巧を終 
了させることびできるものとしまず。 

13) お客様は、本製品または、その使巧権を第兰音に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその化の処分 
を巧5ことはで言ません。 


♦ I -0 DATA は、巧ぶ含なアイ*スー-データ機器の登録商標でず。 

♦ Microsoft , Windows , MS なび MS - DOS は、米国 Microsoft Corporat ion の登録商標です。 
♦ その化、一般に含な名、製品名は各なの商標または登録商標です。 



ま全上のごを意 


このたびは、弊社製品をお買い上けいたださ、誠にありびとラございます。 
ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害をモ巧に防ぎ、ままに正し<お 
使いいただ<ためのを意事項を記載しています。 

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。 


■警告および;'主意表示 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体1こ多大な損 
傷を負う可能性び想をされるの客を示しています。 

爪ミ主意 

この表示を無視して誤った取りあし巧すると、人び損1島を負う可 
能性又は物的損害のみの荒生び想定されるの客を示してしほす。 


■絵記号の意味 


A 


この記号はを意（警告を含を）を捉す肉容を告けるちのです。 
記号の中ゆおくじ具体的な巧容び書かれています。 


例) A 


「発乂;'主意」を表す絵表示 




この記号は禁止の行為を告げるちのです。 

記号の中ゆおくじ具体的な巧容び書かれています。 



「分賴禁止」を表す絵表示 



この記号は必ず行っていたださたい行為を告げるちのです。 
記号の中ゆおく I こ具体的な巧客び書かれています。 



r 電源プラグを巧<」を表す絵表示 









ま全上のごを意 


AWW 


〇 

厳守 


运 

電源プラグ 
を抜く 



分解禁止 


容 

を 

A 

g ■を* 

(§) 

水满れ 

禁止 


本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周巧機器のメー 
力一が指示してしぶ警告、注意表示を厳守して〈ださい。 


異常な熱さ、煙、異常音、異臭が発生したらすぐに使用を中止し 
てください。 

巧一異甫び発ちした揚合は電源を切り、電源プラグをコンセントひ6巧いてくだ 
さい。そのまま使巧すると、感電したり、ル巧の原因じなります。 

修理-改造-分解はしないでください。 

义巧ゆ感電、ゆけど、動作不良の原因になります。 

修 I 里は弊なサポートセンターじご依頼<ださい。分解-改造した厦合は保証期間 
であつてち有償修理となる場合びあのます。 

通気孔をふさがなしで〈ださい。 

通気孔は巧部の温度上昇を防ぐちのです。物を置いたのなてひけたのして通気孔 
を岛さびないでください。巧部の温度び上昇し、ルがや故障の原因じなります。 

装置内部へ異物をしかなしで'ください。 

巧部に金属類ゆ燃えゆすい物などを入れないでください。乂巧や感電の原因じな 
ります。 


ケースカバーは取り外さないで〈ださい。 

クースカバーを取り外さないでください。巧部には高電圧部分ひ’数多くあり、巧 
一關ると危険です。 

本製品を濡らしたり、水気のをい場所で使用しないでください。 

お風呂場、雨天-降書中、巧岸-水辺での使用はルぶ-感電-故障の原因となり 
ます。 




安全上のご;'主意 


電源コードについて 


〇 

厳守 


A 

感電を意 


発火注* 


電源コードの取りおいはな下のことにごを意〈ださい。 

参電源コードを加工したり、無理に曲けたり、ねじったり、引っ張ったりしな 
いでください。 

参電源コードを AC コンセントひら巧<ときは、おずプラグ部分を持って巧いて 
<ださい。コードを引っ張ると、断線または短路して、乂巧•感電■故障の 
原因となのます。 

参電源コードのプラグは、濡れた手で AC コンセントじ接続したり巧いた0しな 
いでください。感電の原因となります。 

参電源コードび AG コンセントじ接続されているときには霜れたをでパソコン本 
体に触らないでください。感電の原因となります。 

参電源コードのプラグはほこりび巧着していないことを5き認し、根元までしっ 
ひの差し込んで<ださい。接細不良で火巧の原因となのます。 


AG アダプタについて 


〇 

厳守 


発かを意 


AC アダプタの取り极いはレ: I 下のことにごミ主意ください。 

♦ AC アダプタを使巧する際は、必、ず蕭巧の AC アダプタちし<は指定の AC アグプ 
夕を使用してください。 

♦ AC アダプタの上にちのをのせにり、ひぷせたりしないでください。火災•感 
電*故障の原因となのます。 

♦ AC アダプタを保温-保湿性の高いちの[ジユータン-カーペット-スポン 
ジ*ダンボール箱*舜砲スチ□ールなど）の上ではご使巧じならないでくだ 
さし、。 

♦ AC アダプタは AC 1 QOVl ^ M 外の電圧で使巧しなし^でください。 

本機に添付の AC アダプタは、 AC 1 日日 V 専用です。指定拟外の電源電圧で使用し 
ないでください。火災•感電•故障の原因となります。 







ま全上のごを意 


0 

禁止 


接続ケーブルの极いにはごミ主意〈ださい。 

接続クーブルは付属のちのを使巧し、巧のことじ;'主意して取り扱って<ださい, 
取のおいを誤ると、接続クーブルか‘傷み、火ぶが感電の原因じなります。 

• ちのをのせない 
• 引っ張らない 
• 巧り曲げない 
• 押しつけない 
• 加工しない 
• 熱器具のそばで使むない 


〇 

厳々 


電源プラグの抜き差しについて。 

♦ 電源コードの巧夏差しは必ずプラグ部分を持って行って<ださい。電源コー 
ドを引っ張ると一部か‘断線し、火災の原因じなります。 

♦ 電源プラグをコンセントから巧き差しするときは、乾いた手で行ってくださ 
し、。濡れた手で行5と感電の原因じなります。 


〇 

厳守 


電源プラグなどの接触不良について。 

電源プラグはほこりがは着していないことを確認し、根元までしっかり差し込ん 
で<ださい。接關不良で乂がの原因じなのます。 


0 

禁止 


落下などによる衝撃について。 

落下させたり、巧つけるなどの衝擊をちえないで<ださい。そのまま使用する 
と、乂がが感電の原因じなります。また、表示面の刃ラスが肉部の FL 管び破損し 
たの、故障の原因となのます。 


〇 

雄守 


使用する電源について。 

付属の AC アグプタを使田してください。付属の AC アダプタしソ外では使巧しない 
で<ださい。ル巧や感電の原因になります。 


i V 



安全上のごを意 

本製品(ソフトウェアも含む)は日本国内仕様です。 

国外では使用しないでください。国外で使用した場合、脾なは一切責任を負いか 
ねます。 

本製品は下記のような場所で使用しないで〈ださい。 

占如章の原因になのます。 

参水分が湿気の多い揚所 
参ほこりの多い揚戸ぶ 
参振動が衝擊の加わる揚所 
• 逼気孔びみさびる揚所 
• 温度差の激しい揚巧 
• 不安定な揚戸月 

温度差のある場所への移動について。 

移動する揚巧間で温度差び大きい揚含は、表面辟向部に結露することびありま 
す。結露した状態で使用すると、火災が感電の原因になのます。使用する揚巧で 
電源を入れずじそのまま数時間放置してからお使い<ださい。 

アルミ電解コンデンサーについて。 

装置向部の表示制御基板などじ使用されている電酷コンデンサーは、寿命部品で 
す。寿命期間（約5年）が上使巧される攝ちには、表示制御基板を交換して<だ 
さい。雲酷液の漏れゆ枯渴じより、乂ぶが感電の原因じなります。また、装置の 
故障の原因にちなります。 


{2} 化 解 ^ 


V 



ま全上のごを意 


を 

«涯プラグ 
を抜く 

9 

9 


〇 

厳々 


A ミ壬思 

金属など端面への接触について。 

パソコンの移動などで金属がプラスチック部分に巧一異萬び葬生した揚含は電源 
を切り、電源プラグをコンセントから巧いて<ださい。そのまま使用すると、感 
雲したり、火災の原因じなります。また、すぐに電源プラグか‘巧けるよ5じ、コ 
ンセントの周りには物を置かないでくださし、。 

接続ケーブルについて。 

♦ 接続クーブルは足などに引っ掛けないように、配線して<ださい。足を引っ 
掛けると、けか‘ゆ接続機器の故障の原因じなります。 

♦ 接続クーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線 
しないでください。ケーブル被覆か’破れ、接触不良などの原因になります。 

眼精疲労について。 

ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業揚を 300-1 000 J しクスの明るさじし 
て< ださい。まに、連続作業をするときは、1時間に10おから15お程度の休憩を 
とって<ださし、。 長時間ディスプレイを見続けると、目閒こ疲背び養積されます。 

電波障害について。 

ほかの電子機器に瞬接して設置した揚含、お互いに悪影響を及ぼすことびありま 
す。特におくにテレビゆラジオなどびある揚含、雑音び入ることびあります。そ 
の揚含は次のようにして < ださし、。 

• テレビがラジオなどからで黃るだけ離す。 

• テレビがラジオのアンテすの向夏を変える。 

• コンセントを別じする。 

液晶パネルの表示面から、漏れた液体（液晶）には触れないでく 
ださい。 

誤って蔽晶パネルの表示面を破壊し、中の液体（液晶）び漏れた揚台には、液体 
を□にしたり、吸い込んだり、皮膚じつけないようにしてください。巧び 一、 液 
晶び目ゆ□に入った揚含は、すぐに水で日分し M 上洗い、医師の診断を受けてくだ 
さい。また、皮膚が巧服に蔽晶び付着した揚含は、すぐにアルコールなどでおき 
取り、石験で水洗いして<ださい。そのまま放置すると、皮膚ゆ衣服を傷めるお 
それびあります。 


Vi 




安全上のご;主意 


お取り扱い 


画面の焼き付きを防ぐためじ_ 

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼きけきを起こすことびあります。焼きがきを防 
ぐた故に巧のことを行ってくださし、。 

• パソコンがディスプレイを使巧しないときは電源を切ってください。 

• なるぺく、省電力磯能またはスクリーンセーバー機能をご使巧ください。 

ディスプレイの設置揚所 

♦ 風逼しの度い所へ設置してくださし、。 

肉部の温度上昇を防ぐた故、通気孔をみさびないで< ださい。 

• 高温じならない揚巧へ設置して < ださい。 

直射曰がのあたる揚巧、ス I '■'ーブのよ5な熱器具のお< に置< と、故障の原因になの 
ます。 

• 屋向に設置してください。 

屋外で使巧できる構造にはなっていないので、故障の原因じなります。 

• 屬食性刀スの発生しない場所、振動のない揚所に設置して<ださい。 

油煙ゆ屬食性刀スの発生揚巧、振動び綱続する揚巧に置<と、故障の原因になのます。 

お手入れのためじ_ 

• 表示面び巧れた場合は、脱脂綿か柔らひいされいな巧で軽<なさ取ってください。 

• 表示面•(みの巧れは、柔らかい巧に水または中性巧剤を含ませて軽<絞ってひら、軽 
くないてください。ベンジンやシンナーなどの;客剤は避けてください。 

参表示面に水滴などをつけたまま日夕置しないでください。水滴などびついた場合はすぐ 
じ脱脂綿や柔らかい巧などで巧さ取って<ださい。巧置してお<と表示面び変色した 
り、シ5の原因となります。また、水分び巧部へ层乂すると巧障の原因となります。 


廃棄について 


本製品巧のバックライトの中には 水銀び含まれています 。ごみ廃棄場で処分されるごみの 
中に本製品を捨てないでください。ディスプレイの廃棄じあたっては、化方自治体のま例 
または規則じしたびってください。 








安全上のご注意 


バックライトについて 

• 本製品に使用しているバックライトじは寿命びあります。（約日0,000時間） 

画面び暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専巧のバックライト 
ユこットへの交換び必要です。 

^ご自分での交換は絶巧にしないで<ださい。交換等じつきましては、鮮社サポート 
センターへお問い台わせください。 

^バックライトは消耗品ですので、保証の对象にはなのません。 


液晶パネルは非常(こ高価です。有償による蔽晶パネルの交換は高額 
(こなることをあらかじめご了承 < ださし、。 

上記バックライトの寿命は目安です。多少異なることちございます 
ので、あらかじめご了承<ださい。 


そのほか_ 

• ご使用じならないときは、ほこりび入らないようカバーなどをひけて<ださし、。 

• 表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負担びひかるが態で持ち運んだりしな 
いでください。ディスプレイ部び破損するおそれびあります。 

♦ディスプレイ部の表面は傷つ夏ゆすいので、工具が鉛筆、ボールペンなどの固いちの 
で押したり、叩いたり、こすったりしないでくださし、。 

• お示面上に 巧点（ホなしない点）や gjfi (ぶ巧したままのお）がある場合があ y ます。 
これは、液晶パネル自体が 99. 99%な上のを巧画棄と 0. 01%の画素义けや輝点をもつこ 
とによるものです。 巧 a あるいは不皇ではわ y ません。 モめご Tg < ださい。 

♦本製品の取の巧けゆ取り外しのと夏は、必ず、パソコン本体および周辺機器の電源を 
切ってから行ってくださし、。 

• 本製品の修理は戦な修理係にご依頼<ださい。送は先については巻末を参照して<だ 
さし、。 


この装置は、情報化理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス巨情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ます力 《 、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接し r — 

て使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 IA£l 

取扱説明書じ従って正しい取り巧いをして〈ださい。 ^-^ 






このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠じありびとラございます。 

ご使用の前に本書をよくお読みいたださ、正しいお取りおいをお願いします。 


本まをお読みになる前に • ~~I 


ここでは、本書ので呼ばれている言葉の意巧について説日月しています。 


巧び方 

意味 


Microsoft 祗 Windows ® XP Professional Operatin 旨 

Windows XP 

System およ yTyiicrosoft ® Windows ® XP Home Edition 
Operating System の締;称 

Windows Me 

Microsoft ®' Windows ® Millennium Edition 

Operating System 


Microsoft 祗 Windows 〔を 98 Operating System およ U 

Windows 98 

Microsoft ®' Windows ® 98 Second Edition Operating 
System の総称 

Windows 95 

Microsoft ®' Windows 逝 95 Operating System 

Windows Me/98/95 

Windows Me、Windows 98 および Windows 9 日の縮称 

Windows 2000 

Microsoft 祗 Windows ® 2000 Professional 

Operating System 

Windows 

Windows XP、Windows Me、Windows 目8 、 Windows 9 日およ U ' 

Windows 2000の締；称 


i X 
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特徴 且ぺージ 

本製品の特徴じついて説明します。 



箱の中には 且ページ 

本製品肉にどんな物び入っているひお誦し 
ます。 

対応機種 且ページ 

本製品の動作穩境を確認します。 


実行用ディスクを作ろう 回ページ 

LGD - AD 19 H サポートソフトのバックアップデ 
ィスク作巧手順です。 

Windows XP / Me /98/95/200 日で使巧する場合 
のみ行ってくださし、。 


3 —ザー登廣をしよラ 


登録方;ちは、添巧のユーヴー登 
録カードをご覧 < ださい。 
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A 


特徴 





ぺ一八 

RT ディスプレイに比べ、限られたスペースを有効に活用でさます。 


19 インチ画面 

液晶ディスプレイの19インチは、 C 机ディスプレイの22インチに相当 
SXGA (。孤 X 1024)の解像度表示び'可能です。 




セーブ樓おを塔 K 

垂直同期信号のどちらか一方、ちしくは両方び無くな 
った揚合、省電カモードになり、消費電力を通常の約日％じ抑えます。 


P 属の接続クーブル、および電源クーブルを接続するだけで、すぐに 
ご使用いただけます。 


X Power Macintosh でご使巧になる揚合は、別途市販の変換コネクタ 
び必要 I こなる揚合びあります。[巧丽機種】访ページ）を参照し 


扇 

ク 'VE 


てくださし、。 

巧 m 巧の因定巧具に 対応 


VESA 規格に準拠したアー厶などの固定器具 I こ巧応しています。省ス 
ペース性を最大限じちひすことびでさます。 



X ァー厶などの固定器具は別途ご用意ください。 

■力 (* 大 50 JK 、 E 抑モード設定時30の 

專画面サイブの CRT ディスプレイに比べ、省電力です。荒熱量ちは 


るかじみなくなっています。 EC 日モードを使巧すれば、さらに省電力 
です。 

X ECO モードは、輝度をおく設定することで、消費電力を f 空える機 
能です。また、長時間の使用でち、目び'疲れに<<なります。 
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厂 AC アダプタ 

( お II.Sm) 



厂 L 扣 -AD19H サポートソフト 

(3. 5インチ 2 HD (1.44 M バイト）） 





厂ハードウ ; L ア保曲書 


W L 班 - AD19H 巧巧说明書 
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箱の中には 



. r ハードウエアシリアル No . シール 广 r ピックアジプリべアサービス j 

のご案内 



广ユーザー gm 力ード 

巧一不足品びございましたら、弊なサボートセンターまでご連絡ください。 



Z. 






r 


巧応麟腫 




• peg B-NX シリーズ 

• DOS/V マシン 

臀巧では、 OAD 閒日盟メーカーの DOS / V マシンで動作お認を行ってし、 
ます。 

• NEC PC-9821 シリーズ 

• Power Macintosh 

Power Mac intosh ので R 服接続クーブルをお使い I こなる厦合は、別途市 
版の Macintosh 専用!変換コネクタ*^ ( D - sub 1日ピン(メス)だ>専用 ID-sub 
15ピン(スス )） び必要です。 

Power Macintosh G 3/ G 4 は除さます。 

X 2 セパレートシンクで使用してくださし、。 


己 


A 


実行巧ディスクを作ろラ 


心 






L 抓- AD 19 H サポートソつ卜は 、 Windows XP / Me /98/95/20 叫の場合のみ必要です。 

必ずバックァップディスクを作成し、実行巧ディスクとしてご使用ください。 

癌- 

サポートソフトを巧損した巧合の修理はち化です。化ず本手順を行い、 LCD - AD 19 H サ 
ポートソフトは大切に巧管してください。 


L ソ下は、フ□ッピーディスクドライブび A の扇合の作成例です。 

フォーマット巧みの空きフロッピーディスクを用ちします。 

空さフ□ッピーディスクは「3. 5インチ 2 HD : 1.44 M バイト」を巧意します。 


2 \ LCD - AD 19 H サポー トソフトを 
きき込み禁止にします。 



る1ディスクのコピーを巧います。 

「っ^ —|、/レ。-> _ jn ~\ / T\ro [^、/ユ[〇 


[マイコンピュ 
を選択します。 


夕]の巧. 5インチ阳]をちクリツクし[デイスクのコピー] 



メッセージにしたがって、バックアップを巧ります。 

LCD - AD 19 H サポートソつ卜と空きフ□ッピーディスクをメッセージじがって 
入れ曽えなびら、バックアップを取ります。 
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品の各部の名巧や楼能を巧巧し、パソコンと 


なします。 


ち 料 

が 


0 ^各部の名称と機能について 回ぺージ 

鲁部おの名称と、その機能じついて説明します。 



取り付けよう 正]ぺ-ジ 

本製品をパソコンと接続します。 



取り付けは終了しました 旧ぺージ 

< -Windows XP でご使用の場合 

[Windows XP でご使用の揚ち〕 

(17 ページ）へお進みください。 


-Windows Me /98/95 でご使用の場合 

[Windows lyle /98/9 日でご使用の揚ち] 

〔27ページ）へお進みください。 

•Windows 2000でご使巧の場合 

[Windows 200日でご使巧の揚含】 

(41 ページ）へお進みください。 

•上 C な外をご使用の場合 

Windows NT など、 上記が外の OS をご利用 
の揚台は、 LCD - AD 19 H サポートソフトのイ 

ンストールは不要です。そのままご使巧 


くださし、。 
















r 


各部の名麻と勝能に9し\て 




ぐ 正面"^ 



ボタン 

機能 

Menu 

画像調整メニューの表示、調鹽頁目の選択、画像調整メニューの終了時 

に使います。 

- 

画像調整メニューの選択ミ关定や調整値を減らすとさに使います。 

十 

画像調整メニューの選択み定や調整値を増やすとさに使います。 

Auto 

画像調整を自動で行し^たいとさに使います。 

電源 

電源の ON / 日 FF を行います。 

電源び 0 NI こなると左のランプび緑色に点なします。 

省電カモード時は憧色に点灯します。 


X 操作方まについて、詳し< は51ページをご覧ください。 
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各部の名称と機能について 


ぐ _巧面 > 

図はカバーを外したが態です。各コネクタはカバーの下にあります。 
力/ \'一をかす際は巧ページをご参照 < ださい。 



コネクタ 

機能 

DC-IN 

巧属の AC アグプタを接続します。 

ANALOG 

バソコンの RGB 江 i 力と接続します。 

DIGITAL 

パソコンのデジタル出力と接続します。 


9 
































r 


取《0巧けょラ 




之 カハー z 外づ > 

液晶ディスプレイ背面に、コネクタカバーとクーブルカバーの2つび上下に取りがけ 
てあります。両方とち外し、ケーブルび接続でさるが態じします。 

カバーの丸く くぼんだ個所を指で押します。 

カチッと音びして外れます。力/ \'一は1枚ずつタトします。 





カバーは、丸<<ぼんだ個所を巧すと、面単にはずれます。ホなどに落として巧損し 
ないように気をつけてください。 
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取りけけよう 


く パソコンに巧り付ける^ 

ここでは、本製品をバソコンじ取りがける手順じついて説日月しています。 

(巧ページの接続図参考） 

ク1本装品背面のカバーを外します。 

** [カバ-を外す】 （1 日ぺ-ジ参照） 

^1 AC ケーブルと AC アダプタを巧なします。 

—■ 必ず添付のちのをご使用 < ださい。 

本製品に AC アダプタのコネクタを巧規します。 

本装品に、用途にあった接規ケーブルを接規します。 

ア^ RGB 接 g ケーブル を本»品の ANALOG コネクタに 接なします。 

っ'の 筆 結 I デジかりカレ を本曲 ft の digital コネクタ Id tW します。 

X 接続クーブルのコネクタはだちのネジでさちんと締めてくださし、。 

ク_|挽廣ケーブルのもう一方をパソコンに按規します。 

グナ^^*^)パソコンの RGB 出カコネクタに巧なします。 

I パソコンのデジタルディスプレイ出カコネクタに巧なします。 

X パソコンの出カコネクタに置は、バソコンの取あ説巧書でご確認ください。 

0| AC ケーブルを AC コンセントに接続します。 

AC アグプタの LED ランプび緑色に点灯します。 


















取りがけよラ 


▼ アナログ接続の場合の例 


ANALOG : 

















取りけけよう 


<固定器具を取り替える> 

台座部分を、 VESA 規格 I こ準拠したアームや、壁掛けなどの固定器具と取り营える揚 
合に行います。あらなじめ固を器具を用意し、ケーブル類はをてタトした状態で取り 
曽えてください。 

ク\ か面のボルト4個（下図参お）を外します。 



ボルトをかす巧、巧晶ディスプレイをホ等にをとさないよう十分ごま意<ださい。 


2\ 用度:した固定器具を取り付けます。 

田巧弓鸟目爪百口祀ミけ AFl 室をがまみいす二だ、ま 


固定器具の取お説明書をお読みいただ言、正しく取り巧けて < ださい。 
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取り巧けよう 


\ケーブルの取り付けについで^ 


な 


各ケーブルを上下2力所の止ちに因定します。 

止具の中を通し、みらつなないよラに固定します。 



2\ コネクタカバーをあてて、〈ぼみを押します。 

カチッと音びして固定されます。1枚ずつ取り巧けてください。 

くぼみの位置については1日ページ【カバーを外す】を参照してください。 

-'齊'- 

カバーを巧 y 付けるおは、ケーブルや指を挟まないようにちをつけて<ださい。 
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A 


取 tj 巧けは終了しました 




取り付け終了を 、 Windows XP / Me /98/95/2000 でご使用になる揚合は、 LCD - A 的 9 H サポ 
ートソフトのインストールをおすすめします。ご使用の 0 SI こ合わせて必要な個所を 
ご覧ください。 


4 


Windows XP の場合 


Windows Me /98/95 の場を ^> 



Windows 2000のホ合 




'誓'- 

-本お品は、 サポートソフトをインストールしな<てもご巧用いらだけます。 

•サポートソフトをインストールすると、モニタに適した巧巧ち、および周波巧の設 
をが可能になるため、インストールをおすすめします。 

■Windows NT 4.0 など、 上おなかの OS ではサポートソフトをインストールする化ま 
はあ y ません。 _® y 付け後はそのままお巧いください。 



1己 
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Windows XP 誓 , 

場•會 / 




Windows XP にサポートソフトをインストールし、 
のをインストールが正巧に行われたかどうかを" 


確度します。 



Windows XP にインストール 正]ぺージ 

インス!'一 J し手順につし^て説日月します。 


〇1户インストール後の確認 のぺージ 

インス I -ール作業び正南に行われたかど5 
かを確認します。 











Windows XP にインストー/し 


ここでは LCD - AD 19 H サポートソフトのインストール手順を説日月します。 

X 掲載している画面は [Windows XP スタイル]に設定した揚合のちのです。 

4 Ujl ^ w 5 XP スタイル にする 一 で - 、'.' 

/ デスクトップ (壁紙） を右クリックーロ ロ パティ]-[デ \ 
f ザイン]タブー[ウィンドウとボタン]で 田 indws XP ス J 
、 タイル]を ii 巧します。 J 


Windows XP を起黄!します。 

^1 デスクトップ（まが）上で右クリックー [プロパティ] をクリッ 
ーゥ します。 

[画面のプ□バテイ]び起動します。 


6 j [設定]タブ^[詳細ボタンをクリックします。 
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Windows XPI こインストール 


み [モニタ]タブー•■[プロパティ]ボタンをクリックします。 

をぉアタブ ク i トラカレシューティンヴ色の管を L ②クリック I 
f "— ■ — レィど夕 

①クリック J 


に………ブ研ティが……' 


モニタの設ミ 

画面のリフレッシュレートを)： 


I 如へルツ 




回このモニタではま示できな、モイを招すくぶ 

このポククスをオフにすると、このモこ夕では正いを示できないモ—ドを进巧できるよう 
にび巧す。これび巧因で、面面びほ用できなくなったり' "一阳 I アにほ苦力嘴を 
するわそれびホ0ます。 


I 0 K — 1 I キサンレ I 


夕 I [ドライバ]タブー[ドライバのミ新]ボタンをクリックしま 

—■す。 



テ < 回囚 

をぉ I 

店 

召 



①クリック 


②ク IJ ック 


日巧： 

バージョン 
デジ如置ち若： 

…わ祁由靡由避:'…^ 

ドライバのま巧(む..~ I 


己1.2001で 

Microsoft Windows XP Publisher 


ドを f バファイルの註を IE をま示します。 
I このデバイスのドを f バをち巧します。 


IF ラィ"。トル"，。(面 I 敦お驟髓だだ顏滋戸側にィン 

I 肖り除(の 1ドを f " をアシイシストルします（±級者風。 


II キわ/かレ 
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Windows XP にインストール 


ク ■ [- K または特定の場所…]をチェックー[巧へ]ボタンをクリ 
—■ ックします。 



/ I [おましないで…]をチェックー[次へ]ボタンをクリックしま 

—■す。 
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Windows XPI こインストール 


[ディスク巧用]ボタンをクリックします。 


ードウ王アの更新ウィサー 


この A — ドウ I アのためにイ>ストールするデバイスドライバを过 I 巧してくだぞい。 


脅 


^^11^1ス^^^^1^^^】をク|胤て側"ンストルする隨のデ 


囚熏惡度纖穀坛職驢蒙孟运 

モデル 

勢フラヴアンドプレイモニタ 


がこのドライバはデジかレ吾るされています。 
ドうイバの至おがを里な巧わ 


5 


■ J ツク 


[ デ。なま是 ㈱ .. 1 


I <房るお） I しみへの)> J 〔キャンむレ 


ろ 


rLCD - AD 19 H サポートソフト J をセットします。 


10、 [製造元のファイルのコピー元]でフロッピーディスクドライ 
ブとフホルダを指定一邮]ボタンをクリックします。 


▼フ□ッピーデイスクドライブび A の揚合の指を例 



21 




















































Windows XP にインストール 


//■ [1-0 DATA LCD - AD 19 H -] をクリツクー [次へ] ボタンをクリツ 
ーウ します。 



ム I な下の画面が表示される場合は、[な行]ボタンをクリックしま 

一卞。 



A 


このハ-ドウ王ァ： 

卜〇 DATA に D-AD13H(Analo が 

そほ用するため(こインストールしよをしているリフトウゴアは、 Windows との互換 
巧を巧！正する WWows テストにさ格して t なせん。 

じでテストげ tg で’ホる 巧 由 ） 

インストールを毎行した*さ、システムのか巧が巧なねれた0、システム 
ザすでをじなるなど、&ホな K ち t 引そちこす S 因となる巧 Ifctt がち口 
ます•ろすぐインストールホ中 W し Windows □ ゴテストじさ巧しをリフ 
トウ巧が入手巧を々をうか、 A —朽 I アペンターにされることち、 
—MifiusatL はな <6 Wlb します， 


ク IJ ック 


It れ又ドづ峽悼 it 窗 j 



巧社製ソフトウエアが巧認された時点でマイクロソフトが設証するソフトウエアでは 
無いというメッセージが表示されますが、そのまま仿巧します。 

ーマイクロソフト社は、 W 帕 L というが織においてパソコン本体や旧巧機器などを対象 
に認定手続きをま施しております。このたびお買い上げいただいた裝品は現時点で 
は認定を受けておりませんが、問題なくご利用いただけます。 
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Windows XPI こインストール 



な上で Windows XP へのインストールはな7です。 

なは【インストール後の «B (Window XP ) 】（なべージ）にお道みください。 
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A 


インストール後の確認 (Windows XP) 




本製品び Windows XP 上で正常 I こ認識されてし>るかどラひを[デ/イスマネーブャ]で 
確認します。[デ/イスマネージャ]上で正し<表示されてし^ればインストール作業 
は正常に完了しています。 

ク J [スタ ー ト]をクリックし、 [マイコン ピュ ー タ]を右クリック 
してま示されたメニューの [プロパティ] をクリックします。 


①ク U ック 


ぶイシ々一ゎ卜 

internet Explorer 
t 子タール 

1 '-iijtlook Express 
陥 N Explorer 
Windows Media Player 
ち^^ Windows ムーだーゴーカー 


B Windows XP ツアー 


巧 


ファイルと i 綻の I 班ウイザード 


すべてのブ D ツうムの^ 


) スイ ドキユタント 
ちあ任。わバルが 
。パイむけ, 

V マイミ； I -'つクゥ 



r 


防|[]。ゎリ固が了がション(ぶ 

じ 

スタート 



2 4 




















インストール後の確認 (Windows XP ) 


[/N —ドウエア]タブをクリックー[デバイスマネージャ]ボタ 
ンをクリックします。 


システムのブ□バティ r?i 因 



[モニタ]をダブ<；レクリックします。 


デ"イス7ネーヴV 


ファイルの ㈱ ががを示がヘルブお） 

H — 围卸昼を巧巧及® 


去句1394尸なホスト〕ント□-ラ 

旧立 DVO / CD - ROM ドライブ 

回 •^IDE ATA / ATAPI 〕 ント□-ラ 

田 fi PCMCIA アタプタ 

囚を USB (Universal Serial Bus ) 〕ント日'-ラ 

ぶとタキーボード 

田 —] ンむ-夕 

田タサウンド、げ才、も'がゲ-ム ] ント□-ラ 


田システムデバイス 
国ミ若その他のデバイス 


ダブル 
ク IJ ック 


ディスクドライプ 
§ディスブレイアダプタ 
• ネットワ-クアダプタ 
をヒユ-マンインタ-フェイステ‘パイス 
麻ブ D たッサ 

包フ□ッビ-ディスク]ントロ-ラ 
. ■ ディスウドライブ 

7ウスとそのほかのポイシテインヴデバイス 


ーノ H フ□ゥビ-デ *1 
卜 -. J マウスとその (3 

ts モニタ] 
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インストール後のお認 (Windows XP ) 


ろ 


本製品が正常に匯巧されていることを確留1します。 

ご使用のデイスプレイ名び表示されている揚合は、正しく認識されていま 


す。 


正しく表示されていれば正常です。 

本製品をお使い < ださい。 


中 

解像度■色巧のままは、デスクトップ上をちクリック^[プロパティ]をクリックー晒面の 
プロパティ]で巧ってください。 
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覇 ! ridbw 養 

ご懷用礙場會 



Windows Me /98/95 にサポートソフトをインストー 
べ レし、 そのをインストールが正巧に行われたかどう 


かを巧巧します。 




Windows Me /98/95 に 

インストール函 ぺージ 

g 画涵画面 置 重画 s u — — — — — — ■ 

インストール手順を説日月します。 



ィンストール後の確認 函 ぺージ 

ィンス I -ール作業び正南に行われたかど5 
かを確認します。 








Windows Me /98/95 にインストー/し 


w 


LCD - AD 19 H サポートソフトのインストール手順を説日月します。 

手順はご使用の OS I こより異なります。該当部おのみご参照<ださい。 





Windows 95の八ージョン 

びね巧らない巧台は？ 



[マイコンピュータ]をちクリックー*■[プロパティ]を 
クリックします。 

[システムのプロパティ] 面面に表示され る ft 号が 
Windows 95のバージョンです。 


システムのつ如所 


QMlil テが{スけ一み I バー巧ジ掛ま I め才-7: 

システ‘ 



I 4.00.950 
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Windows Me /98/951 こインストール 


Windows Me /9 B の巧合 


^掲載している画面は 、 Windows 98のちのです。 

Windows を起勘します。 

本製品び自動的に認識されます。 


2\ [巧へ]ボタンをクリックします。 

Windows Me の場合は、[ドライバの場所を指定する]をチェックし、[ホへ] 
ポタンをクリックします。 
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Windows Me /98/951 こインストール 


Windows Me /98 の揚含 


る I [特定の巧所にあるすベての…] をモェッウー [次へ]ボタン 
^をクリックします。 

• indowslle の場合も、同巧の項目をチェックし、[々へ]ボタンをクリックし 
ます。 



[ディスク巧用]ボタンをクリックします。 



30 




































Windows Me /98/951 こインストール 


Windows Me /98 の揚含 


riCD-ADIBH サポートソフト J をセットします。 

か J [ E ホフアイルのコピー元]でフロッピーディスクドライブと 
—■ フォルダを指定一 [0 K ] ボタンをクリックします。 

▼フ□ッピーディスクドライブび A の揚合の指定例 

A ：¥ ANAL 0 G 
A : 仰 IGITAL 

PC -9821 シリーブの揚合は、[参照]ボタンをクリックしてフ□ッピーディス 
クドライブ各を指定してひら、 [0 K ] ボタンをク U ックしてください。 


空)ク IJ ック 



アナログ接結 
の#合 

デジタル巧結 
の#合 , 


✓j [ I -0 DATA LCD - AD 19 H -] を勺、) ックー[次へ]ボタンをクリ 
ックします。 
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Windows Me /98/9 日 I こインス!—ル 
Windows Me /98 の揚含 


な I [次へ]ボタンをクリックします。 



[完了]ボタンをクリックします。 



な上で Hindows Mb / DB へのインストールは»了です。 

ホは【インストール後の巧皮 （Windows Me /98/95) 】 （39 ベージ）にお進み<ださ 

い。 
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Windows Me/98/951 こインストール 


Windows 95 4-00-950/4-00-950 a の巧合 


XJ Windows 95 を起勘します。 

2\ デスクトップ（畳が）を右クリックー[プロパティ]をクリッ 
一り します。 

[画面のプ□バティ]び起動します。 

ら\ [ディスプレイの詳細]タブ心[ディスプレイの変更]ボタン 
^をクリックします。 



[ディスプレイの種類]の[をち]ボタンをクリックします。 



ツク 
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Windows Me /98/9 日 I こインス!—ル 
Windows 95 4.00. 950/4. 00. 9日日 a の揚含 


[ディスク巧用]ボタンをクリックします。 



ツク 


Oj flcd-adibh サポートソフト J をセットします。 

✓j [配布ファイルのコピー元]でフロッピーディスクドライブと 
—■ フホルダを指を一^ [0 K ] ボタンをクリックします。 

▼ つ□ッピーディスクドライブび A の揚含の指定側 

A ：¥ ANAL 0 G 


A：¥DIGITAL 


PC -9821 シ ij ーブの揚含は、[参照]ボタンをク IJ ツクしてつ□ツピーデイス 
クドライブ名を指定してから、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 


アナログ接続 I 

の巧合 J 

デジタル巧結 
の巧合 ^ 
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Windows Me/98/951 こインストール 


Windows 95 4.00. 950/4. 00. 9 日 Oa の揚含 


ろ 


[1-0 DATA LCD - AD 19 H -] をクリツクー [0 K ] ボタンをクリツ 
クします。 



9 a [巧じる]ボタンをクリックします。 



「 デの •レイのな親曲- 

||-0じ AIA LCt>-AUiyH ( Analog ) 

|7追ミカテ •> スフ‘レイを 



1〇1 あとは画面の指示にがい、[抓]ボタンをクリックします。 

な上で Windows 95 4-00-950/4-00-950 a へのインストールはお了です。 

巧は【インストール後の巧® (Windows Me / il 8/95) 】 （39 ベージ）にお進みくださ 
い。 


3己 




































Windows Me /98/951 こインストール 


Windows 95 4.00.950 B /4.00.950 C の巧合 


Windows 95 をを助します。 

2\ デスクトップ（畳が）を右クリックー[プロパティ]をクリッ 
一り します。 

[画面のプ□バテイ]び起動します。 


6| [ディスプレイの詳細]タブー[詳扭 I プロパティ]ボタンをク 
リックします。 


皆ま1ス劝-ントが-1テ.ザイン i 函テ。口孔れつ: E ク k テ'—ィスつ•レんで詳細 j 



\①クリック 


「お-，、•い似- J 

テ’スウトッ巧魄の 
小 



12如 X 1024ビ 

フ4ント勺イスか） . 



f 小さし、フォント 

巧冷のサイス ‘'(96 か〇 

厂わか''-に設定かンで-巧を示する墳 




r 


②クリック 


垂おのぶ、•ティ给 I 


[ OK I キャンむレ I 谭脉ご 


[モニター]タブ心皮兒ボタンをクリックします。 
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Windows Me/98/951 こインストール 


Windows 95 4.00.950 B /4. 00. 950 C の揚含 


夕 I [ディスク巧用]ボタンをクリックします。 



巧 flcd - adibh サポートソフト J をセットします。 

✓j [配布ファイルのコピー元]でフロッピーディスクドライブと 
フホルダをおを一^ [0 K ] ボタンをクリックします。 

▼フ□ッピーデイスクドライブび A の揚合の指を例 

A :¥ ANAL 0 G 


A : 佛 IGITAL 


PC -9821 シリーブの揚合は、[参照]ボタンをクリックしてフ□ッピーディス 
クドライブ名を指定してひら、 [0 K ] ボタンをク U ックしてください。 


[A¥ANAL0'j ，] 


El 


①巧ま蚊幫热滅ス严 





②ク U ック 


アナログ接続 
の巧合 


デジタル接続 
の巧合 
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Windows Me/98/9 日 I こインス!—ル 
Windows 95 4.00.950 B/4. 00. 950 C の揚含 


ろ 


[1-0 DATA LCD - AD 19 H -] をクリツクー [0 K ] ボタンをクリツ 
クします。 



9 -\ あとは画面の指示にない、[抓]ボタンをクリックします。 


な上で Windows 95 4.00. 950 B /4.00. 950 C へのインストールはな了です。 

巧は【インストール後の祀毀 （Windows Me /98/95) 】（巧べージ）にお進み<ださ 

い。 
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インストー/し後の確認 （Windows Me / 98 / 9 日) 




本製品び W i ndows Me /98/95 上で正當じ認識されているひどラひを[デバイスマネー 
ジャ]で確認します。[デノイスマネージャ]上で正しく表示されてし>ればインストー 
J し作業は正雷に完了してし > ます。 


/■ 


[マイコンピュータ]を右クリックー[プロパティ]をクリッ 
クします。 

[システ厶のプ□バティ]び起動します。 


ぶ][デバイスマネージャ]タブをクリックー[種巧別にま示]を 

^チェックします。_ 

①クリック 

，トトつゴ巧糾ハつ4-?ンヌ I 

广おお圳にま示に） 



②チ: 


火柱を 

.ック1 


柱;頁刖にま示の 


P 的請^で 


r デバイス 


クブザ是巧ちれ 


[スタート]一[プログラム] 一 [Cyber Trio - NX ] ([NX 
ユーテイリテイ]または [ NX の没ま]) 一 [Cyber Trio - 
NX セットアップ]を a 巧します。 

' [アドバンスモード]をチェックし、 Windows を再起動 
します。 


を 再度手*の4から斤います。 
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インストール後のお認 (Windows Me /98/95) 


[モニタ]をダブルクリックします。 



A \ 本装品が正常に認謀されていることを巧認します。 

[1-0 DATA LCD - AD 19 H ---] と表示されている扇合は、正しく認識されています。 

正しくま示されていれば正巧です。 

本製品をお使い < ださい。 


巧像巧■色巧のをまは、デスクトップ上をちクリック-►[プロパティ]をクリック心晒面の 
プロパティ]で行ってください。 
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Wlnjdlows 200© 

イ慶角!驗塌 


一 



Windows 2000にサポートソフトをインストールし、 
のをインストールが正巧に行われたかどうかを 


巧認します。 



Windows 2000にインストール田 ぺージ 

インストール手順について説日月します。 


インストール後の確認 西 ぺージ 

インス I -ール作業び正萬に行われたかど5 
かを確認します。 













Windows 2000にインストー/し 


W 


ここでは LCD - AD 19 H サポートソつ卜のインストール手順を説明します。 


jrj Windows 2000を起動します。 

デスクトップ（まが）上で右クリックー[プロパティ]をクリッ 
ーゥ します。 

[画面のプ□バテイ]び起動します。 


£| 


瞄定]タブ心陌谢 I ]ボタンをクリックします。 



ろ 


[モニタ] タブー- [プロパティ] ボタンをクリック します。 



4 2 


















































Windows 2 日日 01 こインストール 


^ [ドライバ]タブー[ドライバのち新]ボタンをクリックしま 
す。 



[ホへ]ボタンをクリックします。 
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Windows 2 日日 01 こインストール 


/ I [このデバイスの…]をチェックー[ホへ]ボタンをクリックし 
—■ ます。 



A ードウエアデバイスドライ"のインストール 

デ"イスドライバは、 A - ドたアデパイスがオペレーティンヴシステムで正しくめ巧するようじ i 旋する 
ソフトウェアブ□クラムです》 


ホのテパイスのドライ/巧アツブヴレ-ドします 
おミのモニタ） 


与 



①チェック 



龍麵卜化口饼卜阿化こ师イス編匿 LM 、 體備 


居方法:を进巧してください。 

デバイスに«巧なド争 f パち巧巧す5 (巧装 ) P 

挪巧祥^^^^晒削巧表^^'ミ抑燃^^^^颗! 

_ <戻る旧）ホ 




'ク U ック 


キサ>它ル 


グ ■ [互換性のある…]をチェックー[ディスク使用]ボタンをクリ 
ックします。 
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Windows 2 日日 01 こインストール 


ダ ■ flcd - adibh サポートソフト J をセットします。 

10\ [装造元のファイルのコピー元]で フロ ッピーディスクドライ 
—■ ブとフホルダを指定一 [0 K ] ボタンをクリックします。 

▼フ□ッピーデイスクドライブび A の揚合の指を例 

A ：¥ ANAL 0 G 
A : 佛 IGITAL 


アナログ接お I 

の場合 J 

デジタル巧結 
の#合 ^ 



//| [1-0 DATA LCD - AD 19 H -] をクリツクー[次へ]ボタンをクリツ 
ーウ します。 



4己 



















































Windows 2 日日 01 こインストール 


ム目モニタの種巧を巧霞し、[巧へ]ボタンをクリックします。 




/^|な下の画面が表示される場合が[はい]ボタンをクリックします, 



典社製ソフトウ； L アが巧里された時点でマイクロソフトが設証するソフトウエアでは 
無いというメツセージがま示されますが、そのまま镜行します。 

ーマイクロソフト社は、 WHQL という化織においてパソコン本体や周巧植器などを対象 
に留定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた留品は現時点で 
は围定ををけてお y ませんが、巧おな< ご利用いただけます。 
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Windows 20001こインストール 


公 [完了]ボタンをクリックします。 

巧\ [閉じる]ボタンをクリックします。 

^手順3の画面に戻るので、[閉じる]ボタンをクリックし、さらに[画面 
のプ□バティ]の [0 K ] ボタンをクリックします。 

な上で Windows 2000へのインストールは117です。 

巧は【インストール後の巧技 （Windows 200 0) 】（ホべージ）にお進みください。 
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インストール後の確認 (Windows 2000) 


W 



リソ-ス(按爲則！* ②ク U ック 


S お表示のデパイスのを示地） 


; En 刷を） 

-ラ 

:カスタ7イズ(ぶ… 



ヴ J [表示]一[デバイス（種類別）]をクリックします。 


1 

W ス7ネージャ 

①ク IJ ック 

— 干, CV ) 1 4い-’’-.丽 

，芭正逊 


— 


本製品び Windows 20日日上で正常に認識されてし>るかどラかを[テ7\'イスマネージャ] 
で確認します。[デ/イスマネージャ]上で正し<表示されてし vn ばインストール作 
業は正常に完了しています。 


幻 


[マイコンピュータ]を右クリックー[プロパティ]をクリッ 
クします。 

[システ厶のプ□バテイ]び起動します。 


£| 


[ハードウエア]タブー[デバイスマネージャ]ボタンをクリ ツ 
クします。 




'一るみけ坦 G 
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インストール後の確認 (Windows 2000) 


夕 j [モニタ] をダブルクリックします。 



佛卞姐ま示姑 .1 - 画を（逊 


I 


因 '; J DVD / CD - R 0 M ドライブ 

を导 IDE ATA / ATA 門コント□-ラ 

店]ち USB (Universal Serial Bus ) コント□—ラ 

田；^キーボード 

因迈コンピュ-夕 

因す-サウンド、ピデオ、わよけ ザーム コント □ー ラ 



因 — j システムデバイス 
因〇ディスクドライブ 



口 I 本製品が正削こ認巧されていることを確度します。 

[1-0 DATA LCD - AD 19 H ---] と表示されている揚合は、正しく認識されていま 
す。 

正しくま示されていれば正巧です。 

本製品をお使い < ださい。 


普- 

解衡黃■色巧のを更は、デスクトップ上をちクリックー[プロパティ]をクリック—晒面の 
ブロパティ]で行ってください。 
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已〇 



画偷蠢顏」整 
皆急に读 



画像の旧巧について説明します。この 
や肪にかかわらず同じです。 



0 ^調整できる項目は 函 ぺージ 

どんな調整びで是るかを説日月しています。 


户ワンタッチでできる調整 困 ぺージ 

正面のボタンを1◎巧すだけで調整すること 
びできます。 

メニューでのボタン操作 田 ぺージ 

メニュー画面 （ OSD 〔加 Screen Display ) 

こュー）は正面のボタンで操作します。 

メニューでできる調整 西 ぺージ 

メニュー画面で可能な調整項目を紹の'しま 
す。それぞれ細かい調整び可能です。 


令- 

本製品は、工場出を時に適正値に設定されてお y ますので、特に必要でない旧り、画 
巧を巧整する化まはありません。 


己1 




















阔整で寒る項目は 


W 


画面に表示される OSD (On Screen Display ) ニューでは、しソ下のよラな調整等 
びできます。詳細については各ページを参照してください。 
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r 


9 ンタッチででさる調整 




正面の 「 AUTO 」 ボタン、「+」ボタンおよび「一」ボタンを1回巧すだけで、自 
動のに調整します。 


ポグ 

機化 ゾ^ 

I Aum 

画像のに置とサイブを自動的 I こ調整します。 

画面に[自動調豊処 I 里中]と表示され、自動調整を始 

めます。しばらくして調整び終わったら、元の画面 

に戻0ます。※アナ□グ接続時のみち巧です。 

I 

コントラストを自動的に調整します。画面に[自動コ 

ントラスト処理中]と表示され、自動調整を始めます。 

しばらくして調整び終わったら、元の画面に戻りま 

す。 

— 

表示する画像のスムージング調整びできます。巧すた 
びじス厶ージングの度合いび10, 9, 8''' と10段階で変 

化し、1段階までくると、巧は1日段階に戻ります (0 SD 

表示はありません。） 

10段階^9^^ • -2-1 段階^10段階 

X 1280 X 1 024未満の解像度で有効です。 
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メニコーでの ボタン操作 




OSD ニューで画懷の調整を行う攝含は、正面のボタンを使います。 


な 




nouj ボタンを巧します。 

画面にメインメニューび表示さ 
れます。 


r+j 、 r-j ボタンで讀整したい項目に緑色のまが部分を合わ 


せます。 

ク_| rMENUj ボタンを押します, 


幻 


r + j 、 r - j ボタンを押して、値を巧巧します。 

設を中は、設定肉容びリアルタイ厶に反映されます。 


サブメニューが表示された 手* 2へ 


[ MENU ] ボタンを押します。 


0 SD メニューを H 了したい 


> 


化の項目も設を変更したい 


手順へ 
手顧へ 


トグ 

スロ 


トラナ 

ストア 整整 
ラン 調調 
トコオを D 化 

ン助デ巧調 C 語の了 

コ自ビ 巧 色 L 言 そが 

selo 登。巧 I 
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メニューでのボタン操作 


ろ 

ご 

ろ 


r + j 、 r - j ボタンで[お了]もし<は[メインメニュ ー] を選が 
します。 


[ MENU ] ボタンを巧します。 


OSD 表示が消えない場合は、手厢^へ戻ります。 



メニューを表示したままお孤巧な上揉作しなかった場合、メニューは自巧的にお了します。 


已已 







r 


メ ニコーでで ちる 調整 




< メインメニュ ー > 

イン >< ニューで設定;で言る 
項目は LU 下の通りです。 


C コントラスト 
〇 自巧]コントラスト 
題ビデオアナログ 

〇巧ま 
巧) 色調整 
m LCD 調整 
^言巧 

その他調整 
巧ぉ了 


ゾ 

1 コントラスト 

の n & 

グ 

[コントラスト]を選択してひ 6 fmenuj ボタンを巧 

し、「+」ボタンまたは「一」ボタンを押して、調 

整します。 

コントラスト 

の自曲 n & 

[自動コントラスト]を選択してひら rMENUJ ボタン 

を巧すと、自動調藝を開始します。 

アナログ/デジ 
タル入力切 » 

[ビデオアブ□ク ‘] (ちしくは[ビデオデジタル]) 

を選択して巧ら rMENUJ ボタンを巧します。アブ □ 

グ入力とデジタル入力の両方を接続している揚含 

に、表おする方を選択します。 

n 度の n 整 

[輝度]を選がしてなら rMENUJ ボタンを押し、「+」 

ボタンまたは「一」ボタンを巧して、調整します。 

色 "• 

[色調舊]を選択してから rMENUJ ボタンを押すと、 

色調整のサブメニューを表示します。 

(巧ページ【色調整メニュー】参照） 
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>< ニューでで言る調整 



方^ 

LCD ns 

[ L 細調整]を選択してひら FMENUJ ボタンを押すと、 

LCD 調整のサブメニューを表示します。 

巧9ページ [ LCD 調整メニュー]参照） 

メニユ ー fl ■巧 

の選択 

[言語]を選択してひら 「 MENU 」 ボタンを巧すと、言語 
サブメニューび表示されます。変更したい言語を選択 

してくださし、。 

(孤ページ【言語選択メニュー]参照） 

その化 MS 

[その他調整]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを巧す 
と、その他調整のサブメニューを表示します。 

(61 ページ[その他調整メニュー]参照） 

メニユーな7 

[終了]を選がしてひら 「 MENU 」 ボタンを巧すと、設定 
値を保存し、メインメニューを終了します 。 rMENUJ 

ボタンを2秒1 ソ上長押しした揚合と同じです。 




<を調整メニュー> 


色調整メニューはメインメ 
ニューの[色調整]を選択して、 
「 MENU 」 ボタンを巧すと表示 
されます。 


プリセッ 

卜 1 

プリセッ 

卜 1 

プリセッ 

卜 2 

II 111111 II III 1 1 II 1 1 

IIII III III II 1 

n 111111II III 11II11 

IIII III lirm 

n 111111II III 11II11 

IIII III iirm 


田画メイン メニュー 
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メニューでできる調整 


色調整では、あらひじめ調整済みの色バターンび2通り設定されています。その他 
じ 、 R (ホ ）、 G (緑 ）、 B (青）の割合を自由に設定;して、新しい色パターンを作成 
することびできます。一番上の行に表示されているのび、現を選巧中の色パターン 
名です。設定でさる項目は政下の通りです。 


プリセット1 

巧定 

B 月るめの設定 

[プリセット 1] を選択してひら 「 MENU 」 ボタンを巧 

すと、この色パターンで表示を行います。 

プリセット2 

巧を 

やや暗めの設定 

[プリセット 2] を選択してひら FMENUJ ボタンを巧 

すと、この色バターンで表示を行います。 

R (ホち ) ns 

[ R ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを巧し（赤色反転 
します。）「+」ボタンまたは「一」ボタンを巧し 

て、値を調整します。 

1塞上の行には[ユーヴー]と表示されます。 

QOtt を ) ns 

[ G ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを巧し（赤色反転 
します。）「+」ボタンまたは「一」ボタンを巧し 

て、値を調整します。 

1番上の行には[ユーヴー]と表示されます。 

B け r を ) ns 

[ B ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを巧し（赤色反転 
します。）「+」ボタンまたは「一」ボタンを巧し 

て、値を調整します。 

1奮 i の行には[ユーヴー]と表示されます。 

1 タインメニユー 

[メインメニュー]を選巧してひら 「 MENU 」 ボタンを 

，へ 戻る 

巧すと、メインメニューへ戻ります。 
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>< ニューでで言る調整 


LCD 拥整 


く LCD 調整メニュ ー> 

LCD 調整 ニュー はイン ニュー 
の [ LCD 調整]を選択して、 「 MENU 」 
ボタンを巧すと表示されます。設 
定で言る項目は、下の通りです。 
^デジタル接続時に設定できる項 
目は、 ECO モードのみです。 



項目 


グ 


[ PC / MAC ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押すと、 
[ PC ] と [ MAC ] び切り曽わります。 

L ソ下の表示モードの揚合のみ [ MAC ] を選択して<だ 

さい。 それ!■ソかは [ PC ] を選巧してください。 

パソコン K ま 参 Power Macintosh 専用解像度 


表示モード 

水平周蔽数 （ KHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

640 X 480 

35.0 

66.7 

832 X 624 

49.7 

74.5 

1024 X 768 

60.2 

74.9 


旧像のサイズ 

MS 


[水平サイブ]を選択してひら rMENUJ ボタンを押し、 
「+」ボタンまたは「一」ボタンを押して、値を調 
整します。 



[パソコン設ま]は、巧巧巧を8抑 X 600に設をした PC - 抑21シリー又 D 0 S / V マシン、もし< 

I ザ朗 8- NX シリーズと、 832 x 624 に巧をした Power Macintosh で、巧ちのリフレッシュレー 
卜が同じだった場合に、巧晶ディスプレイが混同し、誤强蘭してしまうことを防ぐために 
設けられています。 
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メニューでできる調整 


項^ 

1 旧像の水平位 

Inns 

[水平位置]を選択してひら 「 MENU 」 ボタンを押し、 

「+」ボタンまたは「一」ボタンを巧して、値を調 

藝します。 

1 面像の垂直位 

Inns 

[垂直位置]を選択してひら rMENUJ ボタンを押し、 

「+」ボタンまたは「一」ボタンを押して、値を調 

整します。 

1 焦点の鮮明化 

1 (ftHS) 

[微調豊]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し、「+」 
ボタンまたは「一」ボタンを巧して、値を調整しま 

す。 

|eco モード 

[ECO モード]を選択してひ6 rMENUJ ボタンを巧し、 
スン/オフを切り曽えます。スンにすると輝度び低く 
なり、消費電力を抑えることびでさます。 

1 メインメニュー 
■へち る 

[メインメニュー]を選巧してひら rMENUJ ボタンを 

巧す と、メインメニューへ戻ります。 

/ 



ぐ古語選がメニュ ー ^ 


言語選択ニューはインニュー 
の[言語]を選択して、 「 MENU 」 ボタン 
を巧すと表示されます。次ページの 
言語 I こ設定で言ます。 


曰本語 


曰本語 

ENGLISH 
FRANCA に 
DEUrSCH 
ESPANOL 

雨可 メイン メニュー 
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>< ニューでで言る調整 


項 

曰本拓 

[日本語]を選択してな6 「 MENU 」 ボタンを巧します。 

英 R 

[ ENGUS 怕を選択してから 「 MENU 」 ボタン链甲します。 

フランス g 

[ F 帖 NGAIS ] を選択してから rMENUJ ボタンを押します。 

ドィツ面 

[ DEUTSCH ] を選択してから rMENUJ ボタンを押します。 

スペイン巧 

[ ESPA 腑 L ] を選択してひ6 rMENUJ ボタンを巧します。 

メインメニユー 

へちる 

[> (イン X ニュー]を選巧してから rMENUJ ボタンを巧す 

と、イン X ニューへ戻ります。 




くその他調整メニュ 

その他調整 ニューは >< イン 
ニューの[その他調整]を選択して、 
「 MENU 」 ボタンを押すと表示され 
ます。設定で言る項目は、巧ペー 
ジの通りです。 


その他調整 

呂 OSD 水を位:匡 
回 OSD 垂 ii [粒:宣 
と スムー ジング 

^背景 オン 

胃入力周波数 

リコール 

r"E … I メイン メニュー 
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メニューでできる調整 


項^ 

OSD メニューの 

水平位置田& 

[日 SD 水平に置]を選択してから FMENUJ ボタンを巧し、 

「+」ボタンまたは「一」ボタンを巧して、値を調 

整します。 

， OSD メニューの 

垂11位置 HB 

[日 SD 垂直に置]を選択してから FMENUJ ボタンを巧し、 

「+」ボタンまたは「一」ボタンを巧して、値を調 

整します。 

面像の スムー 

ジング 

[ス厶ージンヴ]を選択してひら fmenuj ボタンを巧 
し、「+」ボタンまたは「一」ボタンを押して、ス 
厶ージングの度合いを調整します。 

押すたびじス厶ージングの度合いび1日, 9, 8''' と10段 
階で変化し、1段階までくると、巧は1日段階に戻りま 
す。 （0 SD 表示はありません。） 

10段階^ 9— • -2-1 段階一10段階 

X 1280 X 1 024未満の解像度で有効です。 

1 メニュー背景 
色の表示切 S 

[背景]を選択したが態で、 「 MENU 」 ボタンを押しま 

す。巧す毎に背景表示のオン/オフを切〇曽えます。 

^乂力但号111«(1 
の表示 

[入力周波数]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを巧し 
ます。解像度-水平-垂直周波数などを表示します。 

設定の 

リセット 

1 

[リコール]を選択してひら 「 MENU 」 ボタンを巧すと、 

各設定をエ揚出荷時の状態に戻します。 

X [ LCD 調整 ([ ECO モード]は除く）]、[言語]およ 
ひ' [色調豊]で新し < 作成した色の各設定の客は 
出荷時設定に戻りません。 

|イ イン メニュー 
■へ 戻る 

I メインメニュー]を選巧してひら 「 MENU 」 ボタンを 
落 甲すと、メインメニューへ戻ります。 
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困った時には 因 ぺージ 

使用中にトラブルびあったと舌にご覧くだ 
さし、。 

用語解説 座]ページ 

本書向の巧語じつし^て説明します。 

户 省電カ モー ドに ついて 西 ページ 

省電カモードじついて説明します。 

省電力設定について 田 ぺージ 

省電力設定方法の詳細じついては、鲁 
Windows の取お説明書をご覧くださし、。 

ハードウエア仕お のぺージ 

本製品の仕様です。 
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L ソ下のチャートじ従ってトラブルを解みします。 

^はい-改善した-該当する 
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■ 




' ご利用のグラフィック （ ビデホ)カード> 
の曲作に田!!が生じていると考えられ 
ます。グラフィック（ビデホ)力ードの 
ドライバを再インストールして<ださ 
い。解おされない場合は、 パソコン 本 
体、もしくは各グラフィックカードの 
、メーカへもお田い合わせください 。 i 


6己 






困った時じは 


Q 2 户 


ななを帯ぴたものが 
巧<にあったらるざ 
けてください。 


■ 

■ 


各ケーブルの接なを 
ms しでください。 






一^そのままご巧\ 
用 < ださい。^ 


■源を入れなおしで 


ください。 



そのままご巧\ 
^用<ださい。ノ 


/ サポートセンターへ\ 
\ご相 K < ださい。_/ 


嚇 対化可 

ディスプレイの rAUTOj ボタ 
みてください。け3ベージ） 


ンを押 I して自■阳 S ホ行なつて 


それでも巧善されないようでわれぱ、手動で面像の II 、位置 
スムー ジングの HS をお拭し<ださい。け！)、62べ^ジ） 


66 



























困った時には 


•巧 化2 

本製品の仕様外の解像度ゆリフレッシュレート（垂直周波数）を設 
定された為と思われます。•(下の方まじて設定を変更して < ださい。 

义 Windows NT 4. 0の揚合は、起動時に 「VGA MODE 」 を選がし、 
タグからの操作を行ってください。 

シ Windows ち動ロゴが表示される前あたリで、キーボードの [ F 8] 
キーを 断な的に何回か 押します。 

押し続けないで < ださい。 

含 ち»メニューが表示しますので、 [3. SafeMode ] を S 択します。 
(Windows XP は[セーフモード]一 [Microsoft Windows XP 
Professions I ] を S 択します。） 

を Safa モードで, indow が起動しますので、デスクトツプ(壁推) 
部分でちクリックし[プロパティ]をクリックします。 

[面面のプロパティ]が起助しますので、[脱]タブをクリック 
し 、 （Windows 95は、[巧抑タブ）解像度を 640 x 480 もし<は 
800 x 600 に巧をします。 

変更でさないが態なら、そのまま [0 K ] ボタンをク U ックします。 

含 Window を再ち勘します。 

家 巧起曲後、再度■面のプロパティより、画面の解像度を g 更 
しますが、必ず1280 XI 0 Z 4 な下に苗:をしてください。また、 
g 更時には必ず[適用]ボタンをクリックしてください。 
(万が一巧巧外の解像度が里択された場合でも、 TESCj キー 
を押せぱ元の解像度にな用でをます。） 


-'皆- 

本留品の仕な外のお像度を設をすると、 r 何も表示されない J 、 r [スムージング]が 
効かない J など、正し<表示されない#合があります。 （75 ぺージ【巧あ恒号タイミ 
ング】参巧） 
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巧語解説 




DPMS(Display Power Management Signaling) 


VESA (Video Electronics Standards Association ) び策圧した、了イス 
プレイの節電機構をノソコン本体側なら制御するための規搭。省電力機能は、 
ディスプレイの HSYNC/VSYNC (水平/垂直走査周波数）を制御することで 
「スン」、「スタンバイ」、「サスペンド」、「オフ」の4つの節電レベル 
を可能とします。 


0 沈 (On Screen Display) 


ディスプレイの一部に設定値を表示しなびら、設定び可能なディスプレイの 
機能。本製品では、日 SD を使っていろいろな調豊を行ラことびできます。 


TFT (Thin Film hansfer li 叫 id crystal) 


アクティブ■マト I 」ックス型液晶の一種。 

液晶画面の各ドットは、薄膜トランジスタ （ TFT ) で制御します。現が、他の 
液晶技術 （ STN ， DSTN など）に比べ、品質面では最ち優れています。 


走查巧周波巧 


ディスプレイはドットの集まりです。ディスプレイは左上ひ6ち下に向ひつ 
て電子ビー厶で必要なドットを光らせて画像を表示しています。「走査す 
る」とは、電子ビー厶び動く、つまり画像び表示されるといラ意巧です。 
走査周波数とは、ちょ〇ど電子ビー厶の動<速さを示す「メト□ノー厶」の 
よラなちので、走査周波数び高いほど電モビームび速<動く、つまり画像 
表示び速し>といラことじなります。走査周波数を低くすると画面のチラツキ 
び目立つよラじなります。逆に走査周波数を高くすると画面のチラツキは 
目立たな < なります。 
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用語解説 



夕字ゆ図形を表現する基本単位となる点のこと。ピクセルとち呼ばれます。 
パソコンであラ文きゆ図おは、このドットの集まりで表現されます。 


ドット巧け 


TFT バネルなど平面パネルでは、非常に高度な技術を使用していますび、を産 
過程の諸ま件じより液晶をテの一部び上手< お成されない揚合びあります。 
現をの技術は 99. 朋％1<ソ上の精度で液晶格子びお成されています。すべて 
完をな液晶巧テをお成することは現だの技術水準でち難しいのび現がです。 
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A 


省雲で亡ードについて 






W 


省電カモードを働ひせるじは、パソコン側での設定び必要です。 

本製品側では、特に設定はありません。 

キーボードゆマウスの操作をすると省電カモードから復帰します。 

•パソコンの巧を 

省電カモードを働かせるためじは、お使いのパソコンじあった設定を行って 
<ださい。具体的な設定方まについては、パソコンなどの取あ説明書をご覧 
ください。 

なお、省電カモードを働かせるためじは、グラフィックアクセラレータボー 
ドび ' VESA DPMS 規格に巧丽している必要方 S あります。 

■VESA DPMS 巧巧のディスプレイ省■力の流れ 

ブラフィックボードひら出力される「オン」、「スタンバイ」、「サスペン 
ド」、「オフ」の4種類の信号の変化をディスプレイび検出して、省電カモ 
ード I こ入ったり、復帰したりします。 


電源ランプ色 緑 检 緑 



号検出（省電 モードが了) 

カモード開姑） 


X 本製品では「スタンバイ」、「サスペンド」、「スフ」のラちいずれの信号を認 
巧した揚合でち省電カモードに入ります。 
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省電カモードについて 


• 雀■カ モー ドとは ■■■ 

一定時間バソコンを操作しなかった揚合に、自動的にディスプレイの 
ミ肖費電力を抑える機能のことです。省電カモード時は画面は真暗じな 
ります。 


• 国巧 エネルギースタープログラム 

コンピュータをはじめとしたスフィス機器の省エネルギー化巧進のた 
めの国際的なプ□ブラ厶です。このプ□グラ厶は、エネルギー;肖費を 
効]率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及のお進を§的と 
したちので、事業者の自を判断じより参加することびできる任意の制 
度となっており、巧象製品およびそれぞれの基準、ならびにマーク 
(□3') は参加各国の間で統一されています。 

解社は、国際エネルギースタープ□グラ厶の参加事業ちとして、本製 
品び国際エネルギースタープ□ブラ厶の巧象製品に関する基準を満た 
していると判断します。 





A 


省雲ろ誤度について 




省電力の設定方まです。ご参き<ださい。（詳細については、各 Windows の取お 
説日月書をご覧 < ださい。） 

• Windows XP での苗:定方ま 

y デスクトップ（壁な）上でをクリックし、表示された[プロパティ]を 
クリックします。 

^ [スクリーンセーバー]タブ4[■源]ボタンの*にクリックします。 

^ [«« K を]タブの[モニタの電扇(を切る]で省■力になるまでの時 n 

を巧定します。 

• Windows Me /98/95 でのおを方ま 

y デスクトップ（壁巧）上でをクリックし、表示された[プロパティ]を 
クリックします。 

y Windows Hb / M の場合 

[» ま]タブー» mmi ポタン-[モニタ]タブの II にクリック 
します。 

Windows 95 4. 〇〇. 9 SI 1/4. DO . DSIIa の場を 

[ディスプレイの巧細]タブ--[ディスプレイの変更]ボタンの 

Windows 95 4. 00. 950 B /4. DO . 950 C の場を 

[ディスプレイの曲細]タブ—[柱細プロパティ]ポタン—•[モ 
ニタ ー] タブの頭にクリックします。 

夕^ [省■カモニタ]にチェックがない場合はチェックします。 

ク [0 K ] ポタンをクリックします。 

[スクリーンセーバー ] タブをクリックします。 

グ [ディスプレイの省■力檐佑]を田!をします。 

グ |[0 K ] ボタンをクリックします。 
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省電力設定について 


• Windows 2000 でのな定方ま 

y [マイコンピユータ]一[コントロールパネル]一 [■« ホプシヨン]を 
M をます。 

グ [■灌田!ミ]タブをます。 

^ [モニタの■源を切る]で省■力になるまでの時田を巧をします。 
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/\ ードクエア仕樣 




■ 液晶ディスプレイ1 

出が 

バネルタイプ 

TFT 19インチ 

表71^面積 ( mm ) 

376.3 X 301.1 

最大表示瞄像度 

1280 X 1024 

画素ピッチ ( mm ) 

0. 294 X 0. 294 

表示色 

1677巧色 

視野ち度 

上； 8日°下： 8ドち： 8ド左； 8ド 

チルト角 

上： 20°下：ド 

スイべル角 

む；が左： 45° 

最大輝度 

2已 Ocd / m ? ( Typ ) の 

コントラスト 

500:1 ( Typ ) の 

麻答速度 

2日 ms ( Typ ) の 

入力映像信号 

アブ□ヴ RGB 、 デジタル DVI-D 

外形なま ( WXDXH ) 

4日 0 X 24 日 X 4 日日 （ mm ) 

質量(台座取り外し時） 

9. 1 (6. 3) kg 

使用温度ま件 

動作時：日に〜+40で 
収納時：-20で〜+6日む 

使用湿度ま件 

2日％〜80%(結露なきこと） 

定格電圧 

DC 12 V 

消費電力 

最大：日日叫 

ECO モード時： 30 W 
サスペンド時： 3 W 

パワーマネージメント 

VESA DPMS 互換 

バックライト寿命 

加,日00時間 （ Typ ) の 

VESA マウントインターフ 
ェイス規格巧丽 

〇 (10日關ピッチ） 

盗難防止用ホール 

〇 


X1 : 


Typ ： Typical (使用中の標準的な数値) 



TFT カラー巧晶パネルは特性として表示面上に滅点（点口しない点）や巧点（点口したままの 
点）がある場合があります。これは巧巧あるいは不良ではありません。予めご了そください。 
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ノ\ー ドウ I ア仕様 


■ AC アダプタ仕な 


入力 

AC 100 V 〔50/60わ） 120 VA 

出力 

DC 12 V ±5% 日. 0 A ( max ) 


■ 巧巧ち号タイミング 



表示モード 

水平周蔽数 
( KHz ) 

垂直周波数 
( Hz ) 

アナ□グ 

デジタル 



720 x 400 

31.5 

70.1 

〇 

〇 



640 x 400 

31.3 

70.0 

〇 

〇 



640 x 480 

31.5 

59.9 

〇 

〇 




37.9 

72.8 

〇 

〇 




37.己 

7己.日 

〇 

〇 



800 x 600 

35.2 

56.3 

〇 

〇 

K 

C /0 

ち 


37.9 

60.3 

〇 

〇 

I 

0 

で 

こ 


46.9 

75.0 

〇 

〇 


き 


48.1 

72.2 

〇 

〇 

00 

〇 


1024 x 768 

48.4 

60.0 

〇 

〇 

こ 

另 



56.5 

70.1 

〇 

〇 



58.0 

71.9 

〇 

〇 

の 



60.0 

75.0 

〇 

〇 

0 

Q _ 


1280 x 1024 

64.0 

60.0 

〇 

〇 




80.0 

75.0 

〇 

— 



640 x 480 

3己.日 

66.7 

〇 

— 



832 x 624 

49.7 

74.5 

〇 

— 



1024 x 768 

60.2 

74.9 

〇 

— 


-如- BIB 

-パソコンからの信号は全てノンインタレースであること。 

■Power Macintosh シリーズでご巧用の巧合は、別途市販の Macintosh 用接続をおコネ 
クタが必要になる«をがあ y ます。 

•表示が像度、表示色数はを続するグラフィックボードによって異なります。 

• 1280x1024 ホ满の巧像まの»をは、化大表示します。 

-コンポジットシンクおよびシンクオングリーンには対応しておりません。 

-表示モード 720x400 と 640x400 の巧波がはほぼ同じため、 640x400 の解な度で表示 
していても、脈 D 表示では口 20X400J とま示される巧合があります。ただし、巧作 
上の MH はあ y ません。 

■デジタルお結の場合、パソコンやグラフィックボードによっては、正巧に表示され 
ない場をがあります。 


了己 



































八ードウ I ア仕様 


■ デジタルコネクタ形状-ピンアサイン（ケーブル俩) 



ピン 番号 

巧容 

13 

モ結線 

14 

+己 V パワー 

1己 

GND 

16 

ホツトプラグ検知 

17 

TMDS データ 0- 

18 

TMDS データ0+ 

19 

TMDS データ0シールド 

20 

未結線 

21 

末結線 

22 

TMDS ク□ツクシールド 

23 

TMDS ク□ツク+ 

24 

TMDS ク□ツク- 


ピン番号 

巧客 

1 

TMDS データ 2- 

2 

TMDS データ 2+ 

3 

TMDS データ 2シールド 

4 

未結線 

5 

未結線 

6 

DDC ク□ック 

7 

[)DC データ 

8 

未結線 

9 

TMDS データ 1- 

10 

TMDS データ 1 + 

11 

TMDS データ 1シールド 

12 

未結線 
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ノ\ー ドウ I ア仕様 


■ アナログコネクタお状 - ピンアサイン（ケーブル側 ) 



ピン番号 

巧容 

1 

ホ映像信号入力 

2 

緑峽懷信号入力 

3 

青峽憬信号入力 

4 

GND 

百 

未結線 

6 

ホ映像信号用 GND 

7 

緑映像信号用 GND 

泛 

青映像信号用 GND 

9 

DDC +日 V 

10 

同期信号用 GND 

11 

未結線 

12 

DDC シリアル データ 

13 

水平同期信号用入力 

14 

垂直同期信号用入力 

15 

DDC シ IJ アルク□ック 
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サポートセンターへのお問い合わせ 


■お知らせいただく事項 

1. お客様の住所-氏名-郵便番号-連絡先の電話番号および FAX 番号 

2. ご使用の弊せ製品名。 

3. ご使用の LCD - AD 19 H サボートソフトのバージョン。 

4. ご使用のバソコン本体と周辺機器の型塞。 

5. ご使用の 0 S とアプリクーションの名称、バージョンおよびメーカー名。 

6. 現をのが態（どのよラなとさに、どラなり、今はど〇なっているか。画面の 
状態ゆ エラーメッセージな どのの客し 


■ナンライン 


ィ'ノトゎ卜 

http ： //www. iodata. jp/support/ 


I 




■郵巧 



' 干 9ZD-8513 石川!*金お市な田町 n ■目 84 番地アイ•卜•テ•イ第 2 ビル 

株まを社アイ-ホー-データ «S 
、 サポートセンター TL 扣 -AD19HJ 巧巧 

A 

1 


■電話 


( ■ぉ番号 

本社 076-260-3646 ^ 


束巧 03-3 巧 4-1036 

t 受け付け時 M 

9：30~19：00月~ホ R 日（巧な日を除 <) J 



本社 076-260-3360 
束を 03-3254-9055 
株まを社アイ-ホー-データ楼 S 
サポートセンター rLCD - AD 19 Hj 巧 


巧 



本製品に関するお問い合わせはサポートセンターのみで行っています。ずめご了承ください。 


7 8 



























_ 保証について _ 

■娜細 

•な証期間は、お買い上げの曰より1巧間です。保証期間を過ぎたちのゆ、保証書 
I こ販売店 E 日とお買い上げ日の記述のないちのは、有償修理となります。お送りい 
ただし>た製品をお查を、有償となる揚合のみ往復/\ガキ I こて修理金額をご案の致 
しますので、修理するひ否ひをご検討の上、往復八ガキ I こご記入いたださご返送 
<ださい。また、修理を受ける揚合には保証書び必要じなりますので、大切 I こ巧 
管してください。 

•解なび販売終了を;央をしてひら、一を期間び過ぎた製品は、修理びできなくなる 
揚合びあります。 

詳細は、ノ\ー ドウェア保証書をご覧ください。 

■保証巧囲 

巧のよラな揚合は、保証の責任を負いかねます。をめご了承ください。 

-本製品の使用 I こよってちじた、データの消失および破損。 

-本製品の使用じよってちじた、いかなる結果ゆその他の異常。 

-鱗社の責任によ6ない製品の破損、または改造による故障。 
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サポートソフトのバージヨンアップ 


入手方まは L ソ下の通0です。 

■ナンライン 


が - ネ，卜 


http ソ /WWW. iodata. jp/lib/ -» r サポート ■ ライブラリ j 


■サービスを口からの巧を 

下記の窓□までお問い合わせ<ださい。（送料および手数料はお客様負担） 


住所 


■お番号 
受付時田 


干 920-8513 石川！ K 金お市な田町 2 T 目 84 番地 
7イ中.テ•イ第2ビル 
株まを社アイ-ホー-データ植器 
rLCD-AD19Hj サービスち口巧 
076-260-3663 

9：30~12：0013：00~17：00 月 ~ 金11日 


2 


ごを* 

参オンラインによるダウン□一円まお客様の責任のちとで行って < ださし、。 
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修理について 


弊社製品の修理については、な下の事項をご確認のうえ、販売店へご依頼いただくか、 
または下記修理品送付ホまでお送りくださしなすようお願い致します。 

• 原則として修理品は弊巧への持ち&みび前提です。送付される厦合は、荒を時の 
費用はお客様負担、修理をの返送費用は解な負担とさせていたださます。 

• 修理品にはご使用の環境ゆ現だのが態 （ r サポートセンターへのお問い合わせ J 
の「おち日らせいただく事項」）をお書き添えください。 

• 保証期間中は無償で修理いたします。ただし、巧の揚合は有償となります。 
◊保証書びない揚合 
◊保証書の巧を事項び未記入の揚合 

◊誤った操作方まゆ、お買い上けをの輸送、落下、取り巧け揚所の移設による 
破損、故障の揚合 

◊落雷などの事故じよ;る破損の揚合 
◊本製品を改造した揚合 

• な証期間をは有償で修理いたします。 

製品じよってはち要部品びユニット化（一体化）されている揚合びあります。こ 
れらの製品で故障びち要部品におよんでいた揚合、各ユニットの交換を実費で行 
います。 


• 修理品を巧先 



※修理品を送けされる揚合は、輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱' 砸包巧を 
使巧してください。また、紛失などのトラブルを避けるため、宅配便または書留 
郵便ル包でのごを巧をお願いいたします。 

• 修理品納期問い合わせじついて 

f # 巧由!口 rLCD-AD19Hj サービス窓口 ^ 

■お* 号をお 076-260-3663 | 

、 S 付時田 9:30~12:0013:00~17:00月~金11日（巧を日を除 <) J 


※申し込まれた修理品の納期をおち日りじなりたい揚合は、こちらまでお問い合わせ 
ください。 
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